440           V.   Anwendungen aus der Lehre von den Dainpfen uavv.
elemente verlaufen. Die Masse eines sehr kurzen Teiles eines Stromfadens sei m. Die dazu gehorige Triebkraft AP wirkt in der Tangente des Stromfadens. Es ist zweckmaBig, sowohl AP, als die Geschwindigkeit w in Komponenten AP# und APy, bzw. wx und wy zu zerlegen. Dann gilt (Abschn. 84)
dwlf
Der einzelne Stromfaden fiihrt sekundlich einen kleinen Bruchteil des ganzen sekundlichen AusfluBgewichtes G^c, das nach Abschn. 64 zu berechnea ist. Ist A Gr$ec dieser Bruchteil, so flieBt in dt Sekunden durch den Stromfadea-querschnitt das Gewicht AGrsec-dt. Diese Menge ist. identisch mit deni Strom-fadenelement selbst, da zur Zeit dt die Bogenlange ds geKort, Fig. 169. Es ist somit
Hiermit wird nun
AP _w d™*_AG-sec       dw*
Zl JCX - ni -- irr- -                 ' (I I -- f
dt         g           dt
oder
A GSM  , APX =----- ......... *dwx,
ebenso
Durch Addition der samtlichen wagerechten bzw. senkrechten Komponentea eines Stromfadens erhalt man die Komponenten der Gesamtreaktion dieses Fadens. Da in APX und APy nur dwx und dwy veranderlich sind, so erhalt man die gesuchten Summen durch Multiplikation von AGseclg mit don ganzen Anderungen der Strahlgeschwindigkeitskomponenten auf dem Wege AB. Diese sind gleich den Komponenten (wa)a und (wa)y von wa, also ist
und
Vorausgesetzt, daB alle Stromfaden parallel und mit gleichen Ge-schwindigkeiten wa austreten, ergeben sich hieraus die Komponenten Rx und IL der ganzen Strahlreaktion, wenn man an Stelle von A(3-&c die ganze meuge G-sec setzt und das Vorzeichen umkehrt. Es wird dann
»____^sec   (^ N
und
R—^a
J.\,y-----------
Die Vorzeichen sind so aufzufassen, daB die Kichtungen der Komponenten der Strahlreaktion den Richtungen der Komponenten der Austrittsgeschwindig-keit entgegengesetzt sind.der Resultanten aller dieser Krafte nach GroBe und Richtung handelt es sich.
